T 


Wszech nauk lekarskich 


Drag. WIKTOR NATTER 


lekarz okregowy, kolejowy i sądowy, 
b. prezes Związku Lekarzy okregowych Małopolski 


przeżywszy lat 71, po ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 1 lipca 1929 r. w Krakowie. 


Zwłoki przewieziono do Frysztaka, gdzie pogrzeb z dworca kolejowego do kościoła parafjalnego od- 

będzie się we czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 8-mej rano, a po odprawionem Nabożeństwie nastąpi 

eksportacja na cmentarz miejscowy, na które-to smutne obrzędy stroskana rodzina zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, p! Szrzenański L, 2. — Telefon 221. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


